WLADYSLAW 


CZACZKA 


członek b. Akademickiego Chóru w Krakowie, Opery Wrocławskiej i Chóru Polskiego 
Radia w Krakowie 


przeżywszy lat 57, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 1 października 1956 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
„nastąpi w środę dnia 3 bm. o godzinie 14, o czym zawiadamiają stroskani: 


żona, syn i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek 4 b. m. o godzinie 7 rano w kościele paral. św. Katarzyny. 


BIEMIESLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i FRACCW. POGRZEBOWYCH Drukarmia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 


Ta: tad Ni 270 U. 4722 — 1. 10. 1956 — M-7-7371 — 35 — druk. Bl V kl. 70 gr. 
Kraków, ul. Kopernika 22 — Telefon 556-43 


